جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة ك سحو انا 
المديرية . الرصافة الثانية ئج ت العامه للدراسه المتو / الدور الاول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية سيد الاوصياء المسائية الاهلية للبنين 


_ 1 | 142191401900 | حسين سادة عباس ازبيني 0000 | 40 | %7 | 23 | 35 | 
2 ]| 1421914019002 | حسين علي قاسم زيدان 00000 | 50 | 32 | 4 | 50 | مل | 0 00 
3 | 1421914019003 | سجد فيصل كاظم سيد عمات | 50 | 23 | 34 | 50 | مل | 0 00 
4 | 1421914019005 | عباس طارق مطشر حنين | 58 | 29 | 50 | 64 | مل | 0 
5 | 1421914019006 | عباس علي كاظم رشك ||| 50 | 23 | ‰1 | 241 
6 | 1421914019007 | عباس يوسف حمد راهي ___| 37 | 30 | 50 | 44 
7| 1421914019008 | علي حسين نايف عبيد ___| 50 | 31 | 5 | 50 | مل | 00 
8 | 1421914019009 | علي عماد حمود طوقان 000000 | 42 | 29 | 29 | 50 
9 | 1421914019010 | علي نعيم علي كريم 00000000 | 50 | 28 | م | 23 | ممل | 00 
016 | عمركامل قاسم احمد __ | 39 | %5 | 34 | 40 
11 _1421914019013 | كرار حميد طعيمة عبيد 0000000 |0 40 | 32 | 22 | 23 
12 | 1421914019014 | كرار محمد وردديوان ||| 69 | 74 ]| 76 | 75 | نجج | 24 _ 
13 | 1421914019015 _| ليث رشيد ابراهيم كاظم ا | 50 | 27 | 26 | 50 | مسل | 0 
14 | 1421914019016 | مرتضى عباس شاكر جعفر | 41 | 23 | م | 52 | مسل | 00 
15 ]| 1421914019017 | مصطفى مجيد حميد سليم ___| 50 | 23 | 25 | 34 
16 | 1421914019018 _| مصطفى محمد ظاهر جناج 00000 | 33 | 25 | 24 | 50 
17 | 1421914019019 _| مهدي حسن غازي علي 000 | غ | %5 | 28 | %6 
18 | 1421914019020 | نور الحسين هيثم جاسب جير 0 | 39 | %9 | 32 | 20 


نسبة النجام | سا 


_ سشرعين | سبو | نون | «سيون | اتسية وة 































برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


